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Ksiądz WLADYSLAW JOZEFCZYK 


Kanonik katedralny krakowski, 
Radca 1 Referent ksiazeco-biskupiego Konsystorza, 


urodzony w r. 1048, wyświęcony na kapłana w r. 18/1, po krótkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zakończył doczesny żywot dnia 8 Maja 1892 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu Nr. 7 przy ul. Kanoniczej do katedry na Wawelu odbędzie sig we Wtorek 

dnia 10-go b. m. o godzinie 9-tej rano, zkąd po odprawionem Nabożeństwie nastąpi odprowadzenie zwłok 

na cmentarz krakowski, na któryto obrzęd żałobny Kapituła katedralna wraz z rodziną Zmarłego zaprasza 
pobożną Puliczność. 
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Zakład pogrzebowy ,Pompes funebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. Czełonkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


